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Introduction 

El objetivo de este trabajo es el fichado y la catalogacion de los instrumentos sonoros y 
musicales conservados en el Museo Regional "Rafael Hernandez" de la ciudad de Pehuajo. El 
mismo no posee ni inventario general (extraviado) ni fichas de los instrumentos, por lo que 
esta presentacion subsanara en parte tal carencia. 

Al momento de iniciar el presente estudio, el museo no se encontraba en condiciones 
favorables, ya que no poseia un lugar adecuado para la exposicion y reserva de su patrimonio, 
que se hallaba depositado desordenadamente en una unica sala. En ese momento tampoco 
contaba con museologo, o persona especializada, sino que fue confiado a la buena disposicion 
de un empleado de Direccion de Cultura. Cabe destacar que desde su fundacion en 1978 la 
institucion sufrio sucesivos traslados (cinco), que fueron causa de la perdida de numerosas 
fichas y objetos, y del deterioro fisico de estos, la mayoria de los cuales presenta un estado de 
conservacion lamentable. A partir de la creacion del Area de Museo y Patrimonio Cultural, 
dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano en agosto de 2004, el Museo incorporo 
una museologa y traslado su patrimonio a otra dependencia de la Municipalidad donde el 
mismo se encuentra ordenado y en mejores condiciones. 

El presente informe consta de fichas descriptivas, que incluyen dibujos y fotografias. El 
mismo es el resultado del orden y seleccion de los datos obtenidos en las periodicas visitas 
que realice al Museo durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2000, durante las 
cuales documente las piezas median te la observacion, medic ion, dibujo y fotografia. Algunos 
datos no organologicos fueron extraidos de Ferrer, 1999 y de las entre vistas personales 

a 

realizadas a Bustamante, Domenge, Ferrer , Garcia y Peirelongue. 



1 La primer version del mismo surgio a partir de la catedra de Organologfa Argentina, correspondiente al 
Profesorado en Artes- Musica, especialidad Etnomusicologfa, en el Conservatorio Superior "Manuel de Falla" de 
la Ciudad de Buenos Aires. Ano: 2000. 

2 Ver: Bibliograffa 

3 Ver: Otras Fuentes 



El museo contaba con trece instrumentos musicales y un instrumento sonoro. Los primeros 
son: un armonio a fuelle, un acordeon a piano con dos teclados, un acordeon a botones 
(verdulera), cuatro clarinetes, dos saxofones contralto, dos trompetas, una guitarra y un 
contrabajo. El instrumento sonoro es una campana de escuela. 

El orden de aparicion de los instrumentos en el catalogo, esta estructurado de acuerdo con la 
clasificacion ideada por Hornbostel y Sachs, la mas utilizada universalmente. No he tenido en 
cuenta la funcionalidad, por lo que la campana, aunque es un instrumento sonoro y no 
musical, aparece en primer termino. Al final de esta publicacion adjunto en dos Apendices, la 
clasificacion antes citada y un glosario con terminologia tecnica. 

Este trabajo constituyo una primer etapa , habiendo dejado para el futuro , la profundizacion 
de la busqueda de datos sobre los instrumentos, como por ejemplo, su procedencia, y la 
organizacion de una exhibicion de los mismos. En noviembre de 2002 vimos concretado este 
anhelo, al realizar la 1° Exposicion de Instrumentos Musicales denominada "Recolectando 
Instrumentos". La misma se realizo en el marco de un proyecto de la catedra Historia de la 
Musica 1 correspondiente al 1° Ano del Profesorado en Musica para nivel Inicial, EGB 1 y 2, 
durante el citado ano, en el Conservatorio de Musica de Pehuajo. Como responsable de la 
citada catedra pude idear y coordinar esta exposicion, que conto con los instrumentos del 
Museo aqui descriptos, ademas de otros aprox. 140 instrumentos prestados para tal ocasion 
por vecinos de la comunidad pehuajense.' 

Dejo una copia del presente trabajo como contribucion al Museo, esperando que las 
condiciones del mismo sigan mejorando. 



Maria Laura Caballero 
Pehuajo, febrero de 2005 



4 El ultimo relevamiento (Diciembre de 2004) nos demuestra el faltante de los 4 clarinetes, 2 saxos y 2 

trompetas. 

" Se adjunta el programa de la Exposicion en el Apendice 2. 



Denominacion: campana (Foto 1) 

N" de inventario: 0097 (en etiqueta de papel adhesivo) 

Clasificacion H-S : 111.242.12 (idiofono de golpe directo, de percusion, vasos, campanas, 

independientes, colgantes) 

Origen geografico: - 

Anterior propietario: Escuela N° 5 "Martin Fierro" de Nueva Plata (Ferrer, 1999: 18 ) 

Fecha de adquisicion: 1981 (Id) 

Tipo de adquisicion: donacion (Id) 

Nombre del donante : Jorge Atilio Lameiro y Escuela N° 5 "Martin Fierro" (Id) 

Materiales: bronce 

Dimensiones en cm: 

h: 42,5 

Circunferencia inferior: 121,5 

Circunferencia superior: 67,4 

Asidero: h: 9,5 / a: 7 / p: 3 

Estado de conservacion: bueno 




Foto 1 



Sistema de Clasificacion ideado por Hornsbostel Sachs (H - S) 
7 Para facilitar la lectura se utilizaran las siguientes abreviaturas: h =altura, a = ancho , p= profundidad, 1= largo 



Denomination: contrabajo (Foto 2) 



N" de inventario: 0092 (en etiqueta de papel adhesivo) 

Clasificacion H-S: 321.322.5 (cordofono compuesto, laud, de mango, de cuello, de caja, 

ejecucion digital ) 

Origen geografico: - 

Fecha de adquisicion: - 

Anterior propietario: Vicente Medici (Peirelongue, Entrevista Personal [EP] ) 
Tipo de adquisicion: donacion (Ferrer, EP) 

Nombre del donante: Ruben Medici, hijo de Vicente. (Peirelongue, EP ) 

Materiales: caja, puente y mastil de madera, clavijas de metal. 

Dimensiones en cm: 

h:200 




°l°l 



cm 



Profundidad: 20 cm (max.) 
16 cm (min.) 



Descripcion: 

Posee 1 cuerda, de las 4 posibles, cuya longitud util es de 116 cm. No posee trastes. 

Presenta 2 oidos. Si hubiera tenido un arco , este no se hallo. 

Estado de conservacion: regular, fue encolado por Hugo Bustamante. 
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Foto 2 




Foto 3 



Denominacion: g uitarra (Foto 3) 

N" de inventario: 427 (en plaquita de metal, en la parte posterior del clavijero) 

Clasificacion H-S: 321.322.5 (cordofono compuesto, laud, de mango, de cuello, de caja, de 

ejecucion digital) 

Origen geografico: - 

Fecha de adquisicion: - 

Anterior propietario: - 

Tipo de adquisicion: - 

Nombre del donante: - 

Materiales: caja armonica, puente y mastil de madera, 3 cuerdas de nylon y 3 entorchadas en 

metal, trastes de metal tipo bronce, clavijas de plastico? 

Dimensiones en cm: 

7,2 cm 

19,6 cm 
98 cm 



44,5 cm 




Profundidad: 9,2 cm 



36,8 cm 

Descripcion: 

El puente cordal es de 19 cm de largo por 3 de ancho. El puente propiamente dicho, de 

7,8 cm de largo. 

Posee 19 trastes y 6 cuerdas (que no son las originales), cuya longitud util es de 62,5 cm. 

Ornamentacion: no es original, fue realizada por Hugo Bustamante ( Bustamente, EP) 

En la boca presenta 3 guardas realizadas a partir del desgaste de los bordes y la pintura de la 

superficie interna a los mismos. La externa, alterna fragmentos verdes con otros del color de 

la madera; la del medio presenta el siguiente dibujo (inciso) a repeticion y la interna, 

alterna fragmentos rojos con verdes. En el borde de la tapa armonica, posee una guarda 

confeccionada de la misma manera ya descripta y que alterna fragmentos rojos con verdes. 

En la parte delantera del clavijero tiene un dibujo geometrico inciso. 

Estado de conservacion : bueno, fue reparado (encolado, ornamentado y colocada las cuerdas 

por Hugo Bustamante). 



Denominacion : Armonio a fuelle (Fichado incorrectamente como "pianola" ) ( Foto 4) 



N" de inventario: - 

Clasificacion H-S: 412.132 (aerofono libre de interrupcion, de lengiietas libres, en juegos) 

Origen geografico: - 

Fecha de adquisicion : 1983 (Ferrer, 1999:61) 

Anterior propietario: Osmar Hector Maderna (Ferrer, 1999: 26) 

Tipo de adquisicion: donacion (Ferrer, 1999:61) 

Nombre del donante: Olga Rene Mazzei, viuda de Maderna. (Id) 

Materiales: caja de madera, pedales de madera, correas de cuero, teclas de madera revestidas 

de marfil?. 

Dimensiones en cm: 

h: 85,3 ; a: 76,2 ; p: 33,7 

Correas: 1: 65,1 cm / a: 2,5 cm 
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Descripcion: 

Teclado de 4 octavas (de do 1 a do5), de 29 teclas blancas (8 x 2,1 cm) y 20 negras (4,3 x 1 

cm). La tecla del dol suena como su octava superior. No suenan las teclas correspondientes a 

Do # 1 sol # 1, la 3, mi 4 , fa# 4, si 4, do 5 . 

Estado de conservacion: bueno. Utilizable. 




Foto4 




Foto 5 




Foto 6 



Denomination: acordeon a piano con 2 teclados ( Foto 5) 



N" de inventario: - 

Clasificacion H-S: 412.132 (aerofono libre de interrupcion, de lengiietas libres, en juegos con 

teclado) 

Origen geografico: - 

Fecha de adquisicion: 1994 

Anterior propietario: Raul Garcia (Domenge, Garcia, EP ) 

Tipo de adquisicion: prestamo (Domenge, Garcia, EP ) 

Nombre del donante: Raul Garcia (Domenge, Garcia, EP ) 

Materiales: cajas de madera (negra), la tapa de la caja del teclado de bronce, base de los 

teclados de madera, fuelle de carton, botones de nacar, esquineras de metal plateado. 

Dimensiones en cm: 

h:41 ;a:40,9;p:21 
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Descripcion: 

Posee 2 teclados. El teclado superior tiene una extension de 3 octavas (de fa 1 a fa 4), de 22 

teclas blancas (5,2 x 1,7 cm) y 15 negras (3 x 0,4 cm). El mismo se halla completo. El 

inferior, casi de 3 octavas (de sol 1 hasta fa 3), de 17 teclas blancas y 14 negras. Le faltan 4 

teclas blancas: mi, fa y sol de la 1° octava y el fa de la 3° octava. 

La botonera esta compuesta por 96 botones, dispuestos en 6 filas de 16 c/u. 

Ornamentacion: 

Tapa de la caja del teclado, de bronce tallado, con un enrejado metalico por detras. En los 

bordes de la caja, incrustaciones de madera con formas geometricas, de colores rojo y 

amarillo. En la parte delantera le falta la etiqueta con la marca (estan los clavos donde se 

sujeta). 

Tapa de la caja de la botonera, de madera tallada, con un enrejado metalico por detras. 

Estado de conservacion : regular, le faltan teclas, los botones estan hundidos. Inutilizable. 
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Denomination: acordeon a botones, "verdulera" ( Foto 6) 



N" de inventario : - 

Clasificacion H-S: 412.132 (aerofono libre de interrupcion, de lengiietas libres, en juegos con 

botones) 

Origen geografico: - 

Fecha de adquisicion: 1994 

Anterior propietario: Raul Garcia (Domenge, Garcia, EP ) 

Tipo de adquisicion: prestamo (Domenge, Garcia, EP ) 

Nombre del donante : Raul Garcia (Domenge, Garcia, EP) 

Materiales: cajas de madera, esquineras de las cajas de bronce, fuelle de carton, botones de ? 

Dimensiones en cm: 



h: 28 / a: 29 / p: 15 
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Descripcion: 

Botonera grande: de 21 botones , dispuestos en dos filas, una de 10 y otra de 11. 

Botonera para el bajo: de 8 botones, en dos filas de 4 c/u. 

Estado de conservacion : malo, el fuelle esta destruido (aparentemente se mojo en una de las 

inundaciones que sufrio la sala donde se "conservan" los instrumentos - Bustamante, EP-), 4 

de los botones del bajo estan rotos y los botones para melodia estan casi todos hundidos. 

Inutilizable. 
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Denomination: clarinete 1 (Foto 7) 

N" de inventario : no posee 

Clasificacion H-S: 422.211.2 (aerofono de soplo, de lengiieta, clarinete, aislado, de tubo 

cilindrico con agujeros) 

Origen geografico: - 

Fecha de adquisicion: 1999 (Bustamante, EP) 

Anterior propietario: Banda Municipal Infanto Juvenil de Pehuajo (Id) 

Tipo de adquisicion: donacion (Id) 

Nombre del donante: Banda Municipal Infanto Juvenil de Pehuajo (Id) 

Materiales : cuerpo de ebano, Haves de bronce niquelado. 

Dimensiones en cm: 

L: 66,5 

Descripcion: 

El tubo es cilindrico. Su diametro interno es de 1,5 cm. 

N° de Haves: 16? 

No posee lengiieta. 

Q 

Inscnpciones: incisa en el bamlete [Ejercito Argentino]. Tambien aparece la inscripcion 

MILANO y otras [ ? ] 

En el cuerpo de la mano izquierda se lee un numero de 3 cifras: [ ? 2 3 ] y una marca [ ? ], 

mas la inscripcion MILA. 

Estado de conservacion: bueno, utilizable. 
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Denomination: clarinete 2 (Foto 7) 

N" de inventario : no posee 

Clasificacion H-S: 422.211.2 (aerofono de soplo, de lengiieta, clarinete, aislado, de tubo 

cilindrico con agujeros) 

Origen geografico: 

Fecha de adquisicion: 1999 (Bustamante, EP) 

Anterior propietario: Banda Municipal Infanto Juvenil de Pehuajo (Id) 

Tipo de adquisicion: donacion (Id) 

Nombre del donante: Banda Municipal Infanto Juvenil de Pehuajo (Id) 

Materiales : cuerpo de ebano, Haves de bronce niquelado. 

Dimensiones en cm: 

L: 65,5 

Descripcion: 

El tubo es cilindrico. Su diametro interno es de 1,5 cm. 

N°de Haves: 16.? 

No posee lengiieta. 

Inscripciones: en todas sus partes tiene inciso MARTIN / U.S.A. 

Estado de conservacion: inutilizable, algunas de sus Haves no funcionan. 



En todos los casos las inscripciones son textuales con la misma tipograffa; la barra inclinada indica cambio de 
renglon, entre corchetes se consignan los datos inferidos y con un signo de interrogation, los datos desconocidos. 
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Denomination: clarinete 3 (Foto 7) 

N" de inventario : no posee 

Clasificacion H-S : 422.211.2 (aerofono de soplo, de lengiieta, clarinete, aislado, de tubo 

cilindrico con agujeros) 

Origen geografico: - 

Fecha de adquisicion: 1999 (Bustamante, EP) 

Anterior propietario : Banda Municipal Infanto Juvenil de Pehuajo (Id) 

Tipo de adquisicion: donacion (Id) 

Nombre del donante : Banda Municipal Infanto Juvenil de Pehuajo (Id) 

Materiales : cuerpo de ebano, Haves de bronce niquelado. 

Dimensiones en cm: 

Se halla desarmado y es imposible unir sus partes, por lo que no pudo ser tornado el largo del 

mismo. 

Descripcion: 

El tubo es cilindrico. Su diametro interno es de 1,5 cm. 

N° de Haves: 16? 

No posee lengiieta. 

Inscripciones^ incisa en el pabellon : Elkhart / MADE IN U.S.A. 

En el cuerpo de la mano izquierda aparece una marca [ ? ] / MILANO. 

Se deduce que no todas las partes pertenecen al mismo clarinete, ademas de que la madera de 

las mismas denotan distinta antigiiedad (la del pabellon parece ser la mas nueva). 

Estado de conservacion: r egular. Inutilizable 
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Denominacion: clarinete 4 (sin fotografia) 

N" de inventario : no posee 

Clasificacion H-S: 4 22.211.2 (aerofono de soplo, de lengiieta, clarinete, aislado, de tubo 

cilindrico con agujeros) 

Origen geografico: 

Fecha de adquisicion : 26/07/00 

Anterior propietario: Banda Municipal Infanto Juvenil de Pehuajo (Bustamante, EP) 

Tipo de adquisicion: donacion (Id) 

Nombre del donante: Banda Municipal Infanto Juvenil de Pehuajo (Id) 

Materiales : cuerpo de ebano, Haves de bronce niquelado. 

Dimensiones cm: 

L: 67 

Descripcion: 

El tubo es cilindrico. Diametro interno : 1,5 cm. 

N° de Haves: ? 

No posee lengiieta. 

Inscripciones: en la boquilla aparece una marca [ ? ] / FRANCE. 

En el cuerpo de la mano izquierda aparece un numero de 5 cifras [ 3 ? 7 4 ? ] 

Estado de conservacion: utilizable 
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Foto 7 



(clarinete 2 , clarinete 1 , clarinete 3 - de izquierda a derecha -) 





Foto 8 

(saxofon 1, saxofon 2 - de izquierda a derecha -) 



Foto 9 



1 Cuando tome esta fotograffa, aun no habia hallado el barrilete. 
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Denominacion: saxofon contralto 1 (Fotos 8 y 9) 

N" de inventario: no posee 

Clasificacion H-S: 422. 212 (aerofono de soplo, de lengiieta, clarinete, aislado, de tubo 

conico) 

Origen geografico: 

Fecha de adquisicion: 1999 (Bustamante, EP) 

Anterior propietario: Banda Municipal Infanto Juvenil de Pehuajo (Id) 

Tipo de adquisicion: donacion (Id) 

Nombre del donante: Banda Municipal Infanto Juvenil de Pehuajo (Id) 

Materiales : bronce niquelado. 

Dimensiones en cm: 

L: 55 (sin boquilla). Boquilla: 16 

Diametro externo del pabellon: 13 

Descripcion : 

N° de Haves: ? 

Inscripciones: tallado en el pabellon: ORSI / MILANO, dentro de un dibujo, cuya parte 

inferior se asemeja a un mono. En la parte posterior e inferior del cuerpo tiene inscripto 

B5087. Se repite este numero (sin la B) detras de una Have grande central. 

Estado de conservacion : regular, las Haves en su mayoria funcionan. 
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Denominacion: saxofon contralto 2 (Fotos 8 y 9) 

N" de inventario: no posee 

Clasificacion H-S: 4 22. 212 (aerofono de soplo, de lengiieta, clarinete, aislado, de tubo 
conico) 

Origen geografico: - 
Fecha de adquisicion: 26/07/00 

Anterior propietario: Banda Municipal Infanto Juvenil de Pehuajo (Bustamante, EP) 
Tipo de adquisicion: donacion (Id) 

Nombre del donante: Banda Municipal Infanto Juvenil de Pehuajo (Id) 
Materiales: bronce niquelado. 
Dimensiones en cm: 
L: 56 (sin boquilla). Boquilla: 15 
Diametro externo del pabellon: 11,5 
Descripcion: 
N° de Haves: ? 

Inscripciones^ tallado en el pabellon, dentro de un dibujo de flores tambien talladas : 
YORK / GRAND RAPIDS / MICHIGAN 

En la parte posterior e inferior del cuerpo tiene inscripto el N° 89315. 
Estado de conservacion: malo, no funcionan muchas de sus Haves. Inutilizable. 



Denominacion: trompeta 1 (Foto 10) 

N" de inventario: no posee 

Clasificacion H-S: 4 23.233 (aerofono de soplo, trompeta, cromatica, de valvulas, trompetas) 

Origen geografico: 

Fecha de adquisicion: 1999 (Bustamante, EP) 

Anterior propietario: Banda Municipal Infanto Juvenil de Pehuajo (Id) 

Tipo de adquisicion: donacion (Id) 

Nombre del donante: Banda Municipal Infanto Juvenil de Pehuajo (Id) 

Materiales: bronce, un piston recubierto por nacar, y los otros dos por bronce. 

Dimensiones en cm: 

L: 48,9 

Diametro interno del tubo: desde 1 cm. Diametro externo de la campana: 11,9 

Descripcion: 

Posee 3 pistones y 1 Have. 

Inscripciones: en la campana incisa: [INDUSTRIA ARGENTINA] / R. DAELLI / BUENOS 

AIRES, y un numero [£22?] 

Estado de conservacion: r egular, 2 de los 3 pistones estan rotos, no "rebotan". Inutilizable. 

Denominacion: trompeta 2 (Foto 10) 

N" de inventario: no posee 

Clasificacion H-S: 4 23.233 (aerofono de soplo, trompeta, cromatica, de valvulas, trompetas) 

Origen geografico: 

Fecha de adquisicion: 1999 (Bustamante, EP) 

Anterior propietario: Banda Municipal Infanto Juvenil de Pehuajo (Id) 
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Tipo de adquisicion: donacion (Id) 

Nombre del donante: Banda Municipal Infanto Juvenil de Pehuajo (Id) 

Materiales: bronce niquelado. 

Dimensiones en cm: 

L:50 

Diametro interno del tubo: desde 1 cm. Diametro externo de la campana: 13 cm ( abollada) 

Descripcion: 

Posee 3 pistones y 1 Have. 

Ornamentacion e inscripciones^ tallado en la campana: WERIL En el piston central tiene 

inscripto Weril dentro del dibujo de un banderin. 

Estado de conservacion: malo . No funcionan ninguno de los 3 pistones y a uno le falta la 

zapatilla, ademas de estar desoldado del resto del cuerpo y faltarle un tubito de comunicacion. 

Inutilizable. 




Foto 10 
(Trompeta 1, Trompeta 2 - de arriba a abajo-) 
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Apendice 1 
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Glosario: 10 

AEROFONO: 

Instrumento cuyo sonido es producido principalmente por la vibracion del aire. Este puede 

estar contenido en un tubo o no. 

BARRILETE*: 

En los clarinetes, pieza de union entre el cuerpo y la boquilla. 

BOCA: 

Ver OIDO. 

BOQUILLA: 

Pieza, movible o no, ubicada en el extremo superior del tubo de las trompetas y de los 

clarinetes en la que se aplican los labios del ejecutante. En las trompetas tiene forma concava 

y esta formada por tres partes: borde, camara y grano. En los clarinetes tiene forma de pico y 

una abertura sobre la que se aplica la lengueta. 

CAJA ARMONICA 

Paralepipedo hueco de los acordeones donde se ubican las lenguetas. 

CAJA DE RESONANCIA 

Cuerpo hueco de alguno instrumentos que tiene por funcion amplificar su sonido. 

CLARINETE: 

Aerofono de lengueta simple y batiente. 

CLAVIJA: 

Pieza giratoria de forma cilindrica o conica en las cuales se enrolla el extremo de una cuerda, 

permitiendo variar su afinacion. 

CLAVIJERO: 

Pieza diferenciada de algunos cordofonos en la cual se insertan las clavijas frontal, lateral o 

posteriormente. 

CORDOFONO: 

Instrumento cuyo sonido es producido principalmente por las vibraciones de una o mas 

cuerdas. 



10 La mayorfa de las definiciones fueron tomadas del glosario de Velo et al. : pp. 1 15 - 127; excepto las 
indicadas con un asterisco, que son de mi autorfa. 
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ENTORCHADO: 

Procedimiento utilizado en algunas cuerdas para aumentar su peso especifico. Consiste en 

cubrir toda su extension con una espiral de hilo de seda, metal, etc. 

IDIOFONO: 

Instrumento cuyo material rigido y elastico produce sonido sin necesidad de cuerdas o 

membranas. 

LAUD: 

Cordofono constituido principalmente por dos o mas partes morfologicamente diferenciadas y 

unidas entre si; una de estas es una caja de resonancia y la otra puede ser un mango (laudes de 

mango) o un yugo (laudes de yugo). El piano de las cuerdas es paralelo a la tapa de la caja. 

LAUD DE CUELLO: 

Laud cuyo mango se une a la caja de resonancia, sin atravesarla. 

LENGUETA: 

Laminilla vibrante de diferentes materiales colocada en ciertos aerofonos. Al ser excitada 

interrumpe periodicamente el paso del aire y produce sonido. 

LENGUETA LIBRE: 

Lengueta que se mueve en una abertura casi exactamente de su tamano. 

LLAVE: 

En los aerofonos, dispositivo que facilita la obturacion de los orificios de digitacion. 

MANGO: 

Nombre generico para las picas y cuello de los laudes. 

OIDO: 

Abertura practicada en la caja de algunos instrumentos. Su forma y numero son variables. En 

ciertos casos tambien puede llamarse boca. 

PABELLON: 

Extremo inferior abocardado o en forma de bulbo de ciertos aerofonos. Tiene importancia en 

la determinacion del timbre del instrumento. 

PUENTE: 

Pieza colocada de canto sobre la tapa de algunos cordofonos por encima de la cual pasan 

transversalmente las cuerdas. Su funcion es apartarlas de la tapa y transmitir a esta sus 

vibraciones. Junto con la cejuela determina la maxima longitud vibrante de las cuerdas. Puede 

estar encolado o mantener su lugar por la tension del encordado. 
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PUENTE CORDAL: 

Pieza de ciertos cordofonos que reune las funciones del puente y del cordal. 
TAPA: 

Parte superior o anterior de la caja de resonancia , que recibe y transmite las vibraciones de 
las cuerdas. 
TRASTES: 

En ciertos cordofonos, divisiones marcadas por saliencias de diferentes materiales en la 
superficie del cuerpo paralela a las cuerdas. Indican la posicion exacta en donde los dedos del 
ejecutante deben presionar las cuerdas para modificar la longitud vibrante de las mismas. 
Tambien designan a las saliencias, que pueden ser fijas o moviles. 
TROMPETA: 

Aerofono en el cual el sonido se produce por la vibracion de los labios del ejecutante 
aplicados a un embocadura con o sin boquilla. 
VASO DE PERCUSION: 

Idiofono de golpe directo cuya forma se asimila mas o menos a un vaso. Sus principales tipos 
son los gongs y las campanas. 
YUGO: 

Travesano de las liras, colocado entre los extremos superiores de los montantes que parten de 
la caja de resonancia y en el cual se tensan las cuerdas. 
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Apendice 2 
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Clasificacion Hornbostel Sachs 

" En 1914, E.M. Hornbostel y Curt Sachs crearon un sistema clasificatorio para instrumentos 
musicales de todas partes del mundo, de manera de asegurar una taxonomia consistente para 
historiadores de la musica y curadores de museos. Este sistema fue adecuado particularmente 
para los propositos de almacenamiento y busqueda de informacion, ya que utilizaba una 
version del sistema decimal de Dewey, un sistema numerico jerarquico usado para organizar 
la informacion en bibliotecas. En el sistema Hornbostel- Sachs hay cuatro divisiones 
principales: 

■ Idiofonos: "el principal agente vibrante es el material del instrumento mismo, debido a 
su solidez y elasticidad ... sin requerir de membranas o cuerdas tensionadas" 
(Hornbostel y Sachs, tr. Baines y Wachsmann 1961: texto completo, p. 3-29) 

■ Membranofonos: la vibracion de la membrana tensionada genera el sonido. La 
mayoria de los tambores entran en esta categoria. 

■ Cordofonos: instrumentos con una o mas cuerdas tensionadas. Citaras, que incluye 
pianos en el sistema Hornbostel y Sachs, violines y arpas, todos pertenecen a este 
grupo. 

■ Aerofonos: "el aire mismo es el principal vibrador" (H y Sachs, traducido por 
Wachsmann y Baines, 1961, p. 24) " (Birley, 1998) 

A continuacion expondre una sintesis en la que figuran exclusivamente las categorias a las 
cuales pertenecen los instrumentos del catalogo. 
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IDIOFONOS 



1 

Idiofonos 


1 1 Golpe 


111 Directo 


111.1 Entrechoque 


111.2 

Percusion 


111.21 Palos 


111.22Placas 


111.23Tubos 


111.24Vasos 


112 Indirecto 


12 Punteo 


13 Frotacion 


14 Soplo 



Division comun final: 

8- Con teclas 

9- Con accion mecanica 
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CORDOFONOS 



3 
Cordofonos 


31 Simples o Citaras 


32 
Compuestos 


321 
Laudes 


321.1 De arco 


321.2 De yugo 


321.3 

De 

mango 


321.31 DePica 


321.32 De 
cuello 


321.321 De cascara 


321.322 De caja 


322 Arpas 


323 Laudes- Arpas 



Division comun final: 

-4 Ejecucion con martillos o palillos 

-5 Ejecucion digital 

-6 Ejecucion con plectro 

-7 Ejecucion por frotacion: -71 de arco 

-72 de rueda 
-73 de cinta 

-8 Ejecucion con teclado 

-9 Ejecucion por accion mecanica. 
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AEROFONOS 



4 
Aerofonos 


41 Libres 


411 Libres de desviacion 


412 Libres de 
interrupcion 


412.1 Autofonos 
o Lengiietas 


412.11 Laminillasde 
entrechoque 


412.12 Lengiietas batientes 


412.13 Lengiietas libres 


412.14 Lengiietas simples 


412.2 No autofonos 


413 De explosion 


42 De 
soplo 


421 De filo o Flautas 


422 De 
lengiietas o 
caramillo 


422.1 Oboes 


422.2 
Clarinetes 


422.21 
Aislados 


422.211 
De tubo 
cilindrico 


422.211.1 Sin 
agujeros 


422.211.2 
Con agujeros 


422.212 De tubo conico 


422.22 Juegos 


422.3 De lengiieta libre 


423 
Trompetas 


423. 1 Naturales 


423.2 
Cromaticas 


423.21 Con agujeros 


423.22 De varas 


423.23 De 
valvi'' as 


423.231 Cornetin 


423.232 Trompas 












423.233 Trompetas 



Division comun final 

-6 Con deposito para el viento -61 Rigido 

-62 Flexible 
-7 Con cierre de agujeros -71 Con aparato de valvulas 

-72 Con aparato de cinta 
-8 Con teclado 
-9 Con traccion mecanica 



31 



Indice: 



Pagina 



♦ Introduccion 1 

♦ Instrumentos sonoros y musicales: 

1. Campana 3 

2. Contrabajo 4 

3. Guitarra 6 

4. Armonio a fuelle 7 

5. Acordeon a piano con dos teclados 9 

6. Acordeon a botones (verdulera) 10 

7. Clarinetes 11 

8. Saxofones Contralto 16 

9. Trompetas 18 

♦ Bibliografia 20 

♦ Otras Fuentes 21 

♦ Agradecimientos 21 

♦ Apendice 1: Glosario 22 

♦ Apendice 2 : Clasificacion H- S 26 



